
UN DA RADIO - Mod. R66/5. Radiofonografo soprammobile a 6 gam me d’onda: 182-578 m. e bandc allargate di 19-25-31-49-75 m. 
Potenza d’uscita 3,5 wall. Co ns uni o CC 52 mA. CA 190 mA Walt 40, in radio. In fono: CA 220 raA, 47 wait Media freq- 467 k e/a. 




































